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浙江 省 淡水 鱼 类 寄生 单 殖 吸虫 九 新 种 


KEP INE 


《杭州 大 学 生物 系 》 


作者 在 整理 1979 一 1981 年 于 我 省 南部 和 东部 各 江河 中 收集 的 单 殖 吸虫 过 程 中 ， e 
九 个 新 种 现 分 述 如 下 。 文 内 量度 以 毫米 为 单位 。 

模式 标本 保存 于 杭州 大 学 生物 系 动 物 教研 室 。 

1. MR aDactylogyrus retiformis, MR (C 1.4. B.) 

小 型 虫 体 ， 国 着 盘 与 体 分 界 不 明显 ， 体 长 0.361 一 0.428， 宽 0.085 一 0.124 HEH 
大 小 0.057 一 0.067x0,.057 一 0,.076; WEITE, 0,021—0,026 x 0,020—0,025, 

边缘 小 钧 发 育 良好 ， 长 0.018 一 0.025， 其 中 第 1 6 HH, K0.018—0.019; 中 
央 大 钩 钩 尖 岗 起 ， 全 长 0.035 一 0.041， 基 部 长 0.032 一 0.038， 内 究 0.09 一 0.012x0.007 
一 0.008， 外 突 0.003 一 0.005 x0,004—0,005, HARKO,001—0,002) 联结 片 略 如 倒 写 
“ 山 ” 字 ， 大 小 0.05 一 0.006 x 0,022—0,027, 

交接 器 全 长 0.023 一 0.025， 交接 管 略 变 ， 始 部 扩大 如 孵 形 ， 管 长 0.021 一 0.023， 管 
161$0.003—0,005, 支持 器 分 成 5 小 支 , 4 支 册 折 绕 于 交接 管 的 后 半 部 旺 网 状 ， 长 0.022 
一 0.027， 另 一 支 向 前 和 交接 管 的 始 部 相连 。 

测量 描述 根据 6 个 封 片 标本 。 

5 D, zaccoi Ma et Li, 1982 之 别 在 于 本 种 没有 付 联结 片 ， 支 持 器 分 成 5 小 支 曲 
折 绕 于 交接 管 后 半 部 呈 网 状 ， 交 接管 始 部 稍 脱 大 ， 而 后 者 且 付 联 片 ， 支 持 器 较 简 单 ， 交 
接管 直 而 长 。 所 有 几 了 丁 质 的 量度 差别 很 大 。 

寄主 和 寄生 部 位 ” 宽 鳍 坊 Zacco platvpus (Temminck «t Sehlegel) 388, 

分 布地 区 ”浙江 奉化 。 

感染 率 与 感染 强度 ”检查 12 尾 鱼 ， 其 中 6 尾 感 染 ， 感 染 标 本 数 1 一 4 个 。 

2. kjk Dectylogyrus fenghuaensis， 新 种 CAMA. B. C) 

虫 体 中 等 大 小 ， 体 长 0.248 一 0。314, H0.071—0.124) 咽 园 形 ， 直 径 0.019 一 0 .0223 
具有 二 联结 片 ， 辐 着 盘 大 小 0,.038 一 0,057 x0.048 一 0.067。 

Wee ABH, 10.014—0.029, 1, 7 两 对 最 短 ， 长 0,014 一 0.0173 - 
大 多 全 长 0,027 一 0.033， 基 部 长 0,021 一 0.026， P42:0,008—0,011x 0,005—0,006, Fp 


本 文 1981 年 和 9 月 24 日 收 到 ，1982 年 3 H22H CE] ME CR, 
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突 0.003 一 0.004x0.003 一 0.004， WRKO.007—0.011, 联结 后 一 TB, PREM 
陷 ， 两 端 稍 扩大 ， 大 小 0.002 一 0.003 x 0,020 一 0.027， HRK TZE, 宽 0.017 
一 0.021， 长 0.013 一 0.017， 岳 长 0.008。 

交接 加 全 长 0.031 一 0.038! 交接 管 长 0.025 一 0.033， 始 部 扩大 并 有 一 突 起 ， 始 径 
0.004 一 0.006， "突起 长 0.006 一 0.008， 管 径 0,001 一 0.002! 支持 器 和 交接 管 相 依 并 行 ， 
基 长 叶片 状 ， 交 接管 二 分 之 一 以 下 部 分 的 支持 器 分 成 三 小 部 分 包 于 交接 管 上 。 明 道 管 口 
旺 圆 形 ， 口 径 0.004 一 0.006， 通 入 一 小 管 ， 符 长 0.013 一 0.017。 

测量 描述 根据 6 个 封 片 标本 。 

本 种 与 多 枝 指 环 虫 呈 ，kurenBowi Gussev, 1955 相似 ， 查 不 同 点 是 1) 后 者 副 联结 
KS “Y” É, RAS, WHAS “ST” FB, RA) 2) 本 种 交接 管 短 ， 支 持 器 很 
复杂 绕 于 交接 管 后 端 ， 而 后 者 交接 管 和 支持 器 均 长 ， 大 小 差别 很 大 ; ‘3? 前 者 阴 道 管 短 
TRE, RHESSMR: ‘4*) 几 丁 质 的 量度 不 同 。 

寄主 和 寄生 部 位 RM, 

分 布地 区 HFE., RH, 

感染 率 和 感染 强度 ”检查 12 必 发现 9 尾 感 染 ， 感 染 数 2 一 8 个 。 


y 
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图 1 PEHR t Dactylogyrus A2 31653835 x Dactylogyrus 
retiformis, &pfv fenghuaensissW # 
ARBAB BREE. ABBAS BRHES Cm 


3. 弯曲 指环 虫 Dactyiogyrus pandus, HR (HZA, B) 

AE, 4E0,238—0.305, $:0.095—0.114; 固着 盘 与 体 分 界 明显 ， 具 有 二 联 
dH, 42: K0.038—0,057 x 0,059— 0,076, 

边缘 小 多 第 2 、? 两 对 最 短 ， 长 0.013 一 0,015, 第 1 、4 AHERE, 0,023— 0.027, 
其 余 长 0.017 一 0.020; 中 央 大 和 匆 全 长 0.025 一 0,029， 基 部 长 9.022 一 0,027, 外 突 长 0.002 
一 0.003， 内 突 长 0.005 一 0,.007， 钓 尖 长 0.008 一 0.011; RAH SRR, ARPS, 二 
端 园 钝 ， 大 小 0.003 x 《0.023 一 0.028)， 付 联结 片 星 “人 ”字形 ,0.002 一 0.003 x0.019 
—0,025, , 

' 交 接 咒 呈 粗 短 略 弯 的 柱状 ; 交接 管 倾 斜 ， 妈 部 炳 园 形 ， 并 有 一 指 状 突起 , 始 径 0,006 
一 0.008， 管 弯曲 ， 长 0.022 一 0.028， 管 末端 部 几 丁 质 加 厚 ， 呈 镶 ， 管 径 0.001 一 0,002 
支持 器 包 在 交接 管 上 与 交接 管 合成 一 粗 短 柱状 体 ， 支 持 器 长 0,021 一 0.025。 
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测量 描述 根据 7 个 封 片 标本 。 

本 种 与 DD、Iiaymanianus Gussev, 1955 相似 ， 但 二 者 的 中 央 大 和 钩 、 联 结 片 、 付 联结 
片 和 交接 器 等 形态 均 不 同 。 前 者 交接 答 曲 折 ， 林 端 部 分 管 壁 的 几 丁 质 增 厚 ， 后 者 交接 管 
BR, ARAN, BROMINE, 前 者 支持 器 呈 圳 状 较 复 杂 ， 后 者 分 成 二 片 。 

EMRE HMA MGanthopogon imberpis 的 鲁 。 

分 布地 区 BI. ME. 

感染 率 和 感染 强度 ， 检 查 6 尾 鱼 中 有 5 尾 感染 ， 感 染 标本 数 20 一 60 个 。 

d. SMM Dactylogyrus imberbis， 新 种 (HMA, B) 

申 林 中 型 ， 长 0.286 一 0.381， 宽 0.090 一 0,.114; 固着 盘 与 体 分 界 上 明显， 盘 大 0.048 
—0.052x0.062—0.081, HE, H#0.022—0.028, 

BATS Ks WRDAKO.01S—0.027, HHH 1, 6. 7 MRA, 长 0.015 一 
0.018, 453. SHEE, 0.027—0.029, PRABWLKO.027—0.033, BABKO.021— 
0.027, Sh3E0.002—0.003, 133:0.008—0.011, 48480.011—0.013, 联结 片 长 棒状 ， 
中 部 投下 歼 ， 二 端 园 届 ， 大 小 0.003 一 0.005 x 0.025—0.031; BKK, ABE 
曲 的 楼 0.001x (0.022—0.024) 。 

AHR, AEE, SSB, K0.015—0.018, WAEA, MHO.003—0.005, 
管 径 0,002 一 0.003 支持 器 分 成 2 一 3 支 包 在 交接 管 后 部 , 寓 图 形 , 直径 0,056 一 0.063。 

测量 描述 根据 4 个 圭 片 标本 。 

本 种 和 D, trulloeformis Gusseyv，1955 较 接近 ， 但 本 种 中 央 大 和 钓 的 内 突 较 长 ， 联 
结 片 和 付 联结 片 均 较 长 而 宽大 ， 本 种 支持 器 分 支 包 在 交接 管 后 部 ， 而 后 者 ox ARE 
状 。 

FEARED MMMA 

分 布地 区 MLAB. 

感染 率 和 感染 强度 ”检查 6 尾 鱼 ， 其 中 5 BR, BRR 2—34 
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图 3 Feda k Dactylogyrus BA ii x Dactylogyrus 
Pandus, sS imberbis,  # 
AAB BRS ARAS ”日 交接 器 


5. 龙泉 指环 虫 Daciylogyrus longquanensis， 新 种 (图 五 A、B) 
虫 体 中 等 大 小 ， 体 长 0.324 一 0.362， 宽 0.091 一 0.1628 固着 盘 与 体 分 界 明显 ， 大 小 
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0.052—0.058 x 0.017—0.023, 

WRPAAA RE, 10.017—0.023, 中 央 大 物 全 长 0.031 一 0.033， 基部 长 0.027 
一 0.029， 内 究 长 0.008 一 0.010， 外 帘 长 0.003， 钧 尖 长 0.012 一 0.013 联结 片 棒状 ， 中 
部 微 下 上 四， 二 端 圆 略 粗 ， 大 小 0.003 一 0.007x0.027 一 0.029。 

交接 器 由 组 长 如 线 的 交接 管 和 分 叶 状 一 块 支持 器 组 成 ! 交接 管 始 部 网 形 ， 在 体 后 三 
分 之 一 处 一 直线 无 弯曲 到 体 前 端 交接 器 处 ， 再 经 1 一 2 个 图 由 块 状 支持 器 支持 ， 交 接管 
长 0.199 一 0,282， 管 径 0.007 一 0,10, 始 部 成 圆 球形 , 直径 0.007 一 0.0108 支持 器 长 0.012 
一 0.015。 

SPAN WEA We 

测量 描述 根据 3 个 封 片 标本 。 

APAD. sphyrnoidis Gusseev, 19733, HA RA BH, > 10 ILT RBA 
和 量度 差别 较 大 ; (2) 联结 片 形态 与 量度 不 同 : (3) 交接 器 不 同 ， 本 种 始 部 成 球 
状 ， 交 接管 细 长 直线 状 ， 支 持 器 块 状 , 而 后 者 交接 管 始 部 脱 大 , REFS HRS, 
支持 髓 片 状 。 

寄主 和 寄生 部 位 ” 刺 色 Barbodes (Soinibarbus) caldwelli (Nichols) f&g, 

分 布地 区 ”浙江 龙泉 。 

态 染 率 和 感染 强度 ”检查 2 尾 均 感 染 ， 感 染 数 4 一 17。 


fS 


f 





clm 
上 一 一 上 





图 5 龙 来 指环 Datylogyrus longquanensis, Ae 
AAB 日 交接 器 


6. 健壮 指环 虫 Daciyiogyrus salutaris， 新 种 (图 六 A、B) 

虫 体 大 ， 栖 长 0.672 一 0,952， 宽 0.162 一 0.204# 固着 盘 与 霜 分 界 明 显 ， 盘 分 大 小 二 
部 分 ， 上 部 较 大 ， 分 布 边缘 小 钧 ， 下 部 较 小 ， 分 布 中 央 大 钧 和 联结 片 ， 咽 大 小 为 0.038 
一 0,050x0.042 一 0,052。 
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边缘 小 钩 长 0.01 一 0.03， 第 一 对 较 短 ， 长 0.012; Be X HEIC, 全 长 0.038 一 
0.050， 基 部 长 0.043 一 0.048， 内 突 长 90.015 一 0.019, 外 突 长 0.006 一 0.008, 钩 尖 长 0.009 
一 0.011 KF RSS RARE, K0.012—0.017 x 0.042—0.050, 

交接 器 长 0.056 一 0.083; ARR PME, AY ARH, WR, AAR 
状 ， 管 长 0,066 一 0.077， 始 部 径 0.016 一 0.018， 管 各 0.005 一 0,006， HRERS, W 
片 状 ， 横 在 弓形 交接 管 下 和 管 的 两 端 联接 ， 一 端 和 交接 管 始 部 相 联 ， 另 一 端 和 交接 管 末 
端 相 联 ， 支 持 髓 长 0.069 一 0.085。 

PARERE, 

测量 描述 根据 5 个 封 片 标本 。 

本 种 与 大 型 指环 里 已。 maximus Gusseyy，1955 相 似 ， 但 几 丁 质 部 的 形态 和 量度 差 
很 大 ， 如 本 种 边缘 小 钧 较 后 者 长 ， 中 央 大 钩 较 后 者 小 ， 形 态 也 不 同 ， 联 结 片 较 后 者 长 而 
宽 ， 交 接 器 的 形态 和 大 小 也 不 间 。 

寄主 和 寄生 部 位 ALARA MM. 

分 布地 区 ”浙江 奉 北 。 

感染 永和 感染 强度 ”检查 6 尾 ，5 屁 感 染 ， 感 染 数 4 一 5。 
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BE du XxDachylogyrus salutaris, BF 
ABAB BRZ 


7. 西湖 指环 虫 Dactylogyrus xihuensis, BR CGA. B) 

虫 体 中 等 大 小 ， 体 长 0.334 一 0.441， 帘 0.074 一 0.111 BI EK /h0.075—0.083 x 
0.058—0.0834 咽 大 小 0.023 一 0.025 x 0.022—0.023, 

边缘 小 钨 第 一 对 景 短 ， 长 0.018 一 0.020， 其 他 长 0,022 一 0.029， CP Mi PR 
而 伸 直 ， 钧 尖 踢 起 ， 全 长 0.029 一 0.039， 基 部 长 0.027 一 0.033， 钩 尖 长 0.002， AL 外 
突 较 短 ， 似 有 三 个 突起 ， 旦 花瓣 状 ， 内 突 长 0.007 一 0.009， 外 突 长 0.006 一 0.007; 联结 
KR, BSH, K0.003—0.006, 

ERREP, 150.013—0.015, 'H3515$0.002—0.004, 8 150.001—0.002, X 
RH E 290.016—0.022, 

测量 描述 根据 4 个 封 片 标本 。 

PAF MERRY, peculiaris Gussev, 19554 HHR, [8L] BLUE HER ZY), 
PRAAMBRESAR, BAA, RSE, HAR, RHA, PRBA—R, 


Pe DN ——————————————————— mao roroa 
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918 3$ BEX e 
SEMA MÆ Hemiculter ww 
RN 


bleekeri bleekeri Wi, SS 
分 布地 区 浙江 杭州 。 X & 
1} 





感染 率 与 感染 强度 ”检查 20 必 中 8 尾 感 


染 ， 感 染 数 1 一 3 个 。 
8. 钳 状 指环 虫 Dactyiogyrus forci- \ 
patus， 新 种 (BLA. B, ©) A a 
虫 体 中 等 大 小 ， 体 长 0.371 一 0.376， 帘 图 7 西湖 指环 出 Daciyfogyrus 
0.119 一 0.125， 阁 闭 盘 与 体 分 界 朋 显 ， 盘 大 xihuensis, #4 
小 0.057 一 0.061x0.076 一 0.082; 具 二 联结 AERE BARS 
片 


边 康 小 多 长 0.022 一 0,027， 其 中 1 、6 、7 对 较 短 ， 长 0.018 一 0.022， 第 3.5 对 $ 
É, 1&0.025—0.027, 中 央 大 钩 较 粗大 ， 全 长 0.042 一 0.045， 基 部 长 0.026 一 0.028， 内 
突 0.019 一 0.021x0.006 一 0.007， 外 突 人 0.003 一 0.004) x 0.004, PAK0.015—0.016, 
联结 片 粗 大 ， 中 央 向 下 和 站， 二 端 各 癌 下 弯 成 钧 状 ， 长 0.004 一 0.005， 宽 0.030 一 0.031， 
弯 入 的 钓 状 物 长 0.003， 尖 端 长 0,001， 宽 0.013 一 联结 片 形 特 殊 ， 似 二 叉 形 的 钳 ， 二 
叉 间 有 一 基部 ， 从 基部 延伸 出 一 柄 ， 每 叉 长 0.017 一 0.018， 基 部 宽 0.006， 柄 长 0.016。 

交接 器 全 长 0.035 一 0.036， HEH — He, HKO.027—0.028, 40.001, 
始 部 扩大 ， 始 径 0.005 一 0.006; 支持 器 并 依 交 接管 曲折 ， HOM, MEER RUE 始 
部 ， 另 一 叶 似 分 二 片 包 着 交接 管 ， 其 中 一 片 有 一 小 突起 ， 支 持 器 长 0,031 一 0.032。 

阴道 管 长 0,008， 管 径 0.002， 端 部 扩大 成 泡 状 ， 口 径 0.008 一 0.013。 

测量 描述 根据 3 个 封 片 标本 。 

AHA D. furceilatus Zhang et Ji, 1981, Ai, —PPRABBAHU, HR 
度 差别 很 大 ， 本 种 的 联结 片 二 端 向 下 弯 成 钩 状 ， 儒 联结 片 、 交 接 器 在 结构 、 形 态 和 量度 
等 均 与 后 者 有 很 大 差别 。 

RESRER WARA Acrossocheilus kreyenbergii hjit, 
分 布地 区 ”浙江 奉化 
感染 率 和 感染 强度 ”检查 2 尾 中 2 ERR, RAH 1 一 4 个 。 


图 8 tki g Daciylogyrus 
forcipatus, Sd 
太后 吸 器 ”日 交接 器 CH 
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9. Jb 88 8 Ab Ancyrocephalus odontobuti, BAR (MALA, B) 

He PS AA, JEEOY EGXHBUE. Zah HBA, #K0.307—0.714, X 
0.166—0.343; HEAHEA APR, f X/0.086—0.095x0.114—0.1625 MAR E 
160 .028—0.039 x 0.021—0.030, 

RAN AEM, 10.015—0.025) MPRAWSK0.052—0.054, 基部 长 0,033 一 
0.040, AXKO.020—0.026, sXe E0.007—0.009, 942 fE0.012—0.017) MEE 联结 
片 直 ， 两 端 扩 大 成 圆 钝 状 ， 大 小 0.007 一 0.008 x 0.054—0.0745 T$ B XX MK 0.045 
一 0.056， 基 部 长 0.042 一 0.048， 内 突 长 0.007 一 0.010， 外 突 不 明 E, WR 长 0,013 一 
0.015# FHRAHRAER 扩大 部 分 ， 呈 “U” 形 ， 大 小 为 0.007 一 0,010x0,066 一 
0.078 (HHEH) o 

REPRE, SiR 2 一 SAR, ARI AKRER, 160150.004—0.005, 4 
长 0.068 一 0.091， 管 径 0.001 一 0.002! 支持 器 仅 在 交接 管 未 端的 弯曲 处 成 长 块 状 附 于 其 
上 ， 长 0.017 一 0.043。 

HBA, SB, ARH, SBA-hO.046—0.062 x0.51—0.075, 柄 长 
0.006—0.011, 

测量 描述 根据 8 个 封 片 标本 。 

RFS Ancyrocephalus curtus Achmerov, 195248; 得 前 者 交接 管 成 螺旋 围 形 
弯曲 ， 支 持 回 星 块 状 ， 在 交接 管 的 弯曲 处 ， 而 后 者 交接 管 呈 波状 稍 弯 曲 ， 支 持 器 呈 二 长 
得 不 一 的 片 状 。 

寄主 与 寄生 部 位 ” 沙 笨 Odontiobutis obscura: (Temminck et Schlegel) jl, 

分 布地 区 MOT RBI. 

感染 率 和 感染 强度 ”检查 8 RR, BBB 3 一 30 个 。 
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NINE NEW SPECIES OF MONOGENETIC TREMATODES 
FROM FRESHWATER FISHES OF ZHEJIANG PROVINCE 


Wu Baohua Wang Shuxia 


(Section of zoology, Depariment of Biology, Hangzhou University) 


1. Dactylogyrus retiformis, sp, nov, (fig, 1) 

Location, host and localities, Gills of Zacco platyus (Temminck et Schl- 
egel), Fenghua, Longquan of Zhejiang Province, 

This species is similar to D, zaccoi Ma et Li 1982, but differs from the 
latter in the form and structure of the copulatory organ and in the lack of, ve- 
ntral connective plate, All measurements of other chitinoid elements of this spe- 
cies are specific, 

2. Dactylogyrus retiformis sp, nov, (fig, 2) 

Location, host and localities, Gills of Zacco platyus (Temminck ct Schl- 
egel), Fenghua and Longquan of Zhejiang Province, 

This species is similar to D, kurenkowt Gussev, 1955, but differs from the 


latter in the following features, (1) tne shape and the size of the central large 
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hooks and the copulatory organ, (2) the shape of ventral connective plate, ( 3 ) 
the shape and length of vagina, 

3. Dactylogyrus pandus, sp, nov. (fig, 3) 

Location, host and localities, Gills of Gnathopogon imberbis (Sauvage et 
Dabry), Fenghua of Zhejiang Province, 

This species resembles D, laymanianus Gussev, 1955 but differs from the 
latter and other congeners in the shape and structure of copulatory tube, its su- 
pporiing apparatus, and the shape of ventral connective plate, 

4. Dactylogyrus imberbis, sp, nov, (fig, 4) 

Location, host and localities, Gills of Gnathopogon imberbis (Sauvage et 
Dabry), Fenghua of Zhejiang Province, 

This species resembles to D, trulloeformis Gussev, 1955, but differs from 
the latter and other cogeners in the shape and size of the central large hook and 
the ventral connective plate, especially the shape of copulatory organ. 

5. Dactylogyrus longquanensts, sp, nov. (fig. 5) 

Location, host and localities, Gills of Barbodes (Spinibarbus) caldwelli 
(Nichols), Longquan of Zhejiang Province, 

This species is rather similar to D, sphyrnotdis Gussev, 1973, but differs 
from the latter in the straight long and slender copulatory tube and in the sizes 
and shapes of other chitinoid elements, 

6. Dactylogyrus salutaris, sp, nov, (fig, 6) 

Location, host and localities, Gills of Gnathopogon imberbis, Fenghua, 

This species is nearest to D, maximus Gussev, 1955 in the shape and size 
of the body, but differs from the latter in the shapes and sizes of the copulatory 
organ and the central large hooks. 

7. Daciylogyrus xihuensis, sp. nov, (fig, 7) 

Location, host and localities, Gills of Hemiculter bleekeri bleekeri Wa- 
pachowsky, Xibu of Hangzhow, Zhejiang Province. 

This worm is similar to D. peciiaris Gussev, 1955, but differs from the 
latter in the shape and size of central large hooks. 

8. Dactylogyrus forcipatus, sp. nov, (fig. 8) 

Location, host and localities, Gills of Acrossocheitlus hreyenbergii (Re- 
gan), Fenghua, 

This species is similar to D, furcelíatus Zhang et Ji, 1981 in the shape of 
the central large hook, but rather differs from the latter and other congeners in 
the shape of the connective plate and coulatory organ, 

9, Ancyrocephalus odontobuti, sp, nov, (fig, 9) 

Location, host and localities, Gills of Odontobutis obscura (Temminck st 
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Schlegel}, Yongjiang. Ningbo, 


This worm resembles A, curtus Achmerov, 1952, but differs the latter in 


the coiled copulatory tube, its piece-shaped supporting apparatus and the sizes of 
bars, 


